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( Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 
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[ PART III - SECTION 3] 

लघु प्रशासनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
[Notifications relating to Minor Administrations ] 
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संघ शासित प्रदेश , वावर । एव न बली , प्रशासन 

UNION TERRITORY OF DADRA AND NAGAR 

HAVELI ADMINISTRATION 
( सहकारिता विभाग ) 

( COOPERATIVE DEPARTMENT) 
सिलवासा, दिनांक 4 अप्रैल 1981 
" पंजीकरण प्रमाणपत्र " 

Silvassa , the 4th April 1984 
गुजरात सहकारी समितिया अधिनियम , 1961 जिसका 

CERTIFICATE OF REGISTRATION 
विस्तार संघ शासित प्रदेश , दादरा एव नगर हवेली तक है, के - Iu PUISANCE of the provisions of thic Gujarat Coopora 

tive Societies Act, 1961 BRExtended to the Union Territory 
बन्धों के अनुसरण में एक समिति जिसका नाम "गणांतिन गृह 

of Daira and Nayar Hasli , a society by the name of "GU 
उद्योग सहकारी मण्डली लिमिटेड जिसका पंजीकृत पता “दादरा NANTIT GRIH UDYOG SAHAKARI MANDLI LTD " 
एवं नगर हवेली मिलवासा ” को उपर्युक्त अधिनियम की धारा , 

with a registered address " SILVASSA " Dadra and Nagar 

Haveli , lias been lcgistered as a Cooperativo Society under 
9 ( 1 ) ( क ) के तहद् सहकारी समिति के नाम से पंजीकृत कर लिया 

Section 4 ( 1 ) (a ) of the above Act. The 1egistration number 
गया है और समिति की पंजीकृत संख्या सहकारी आई० एन० of the society is " COOPINDL57. The bye- laws filed by 
डी० एल०/ 57 है । समिति द्वारा फाईल किये हुये उपविधि भी 

the sociely have also been duly registered . 
विधिवत् पंजीकृत कर दिये गये है । 

Given under any hand and seal this day the 4th April, 

1984. 
दिनांक 4 अप्रैल , 1984 के दिन को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर 
सहित दिया गया है 

N . K . AVASHIA 
एन० के आवासिया , 

Assistant Registrar , 

Cooperative Societles 
सहायक पंजीकार सहकारी समिति , 

Dadiu and Nagar Haveli 
दादरा एवं नगर हवेली, सिलवासा 

Silvassa 
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